W dniu 2 listopada 1987 roku zasnął w Panu w wieku 92 lat, opatrzony św. Sakramentami, 


LUDWIK 


ZIEMBLIU BOGUS 


INŻYNIER ROLNIK, PRZEWODNIK I RATOWNIK TATRZAŃSKI 


ODZNACZONY KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI I WIELOMA 
INNYMI ODZNACZENIAMI 


Nabożeństwo żałobne odbędzie się w kaplicy na cmentarzu Rakowickim w Krakowie w dniu 6 bm. 
o godzinie 10.00, po czym nastąpi odprowadzenie Zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku w gro- 


bowcu rodzinnym, o czym zawiadamia pogrążona w smutku: 
ŻONA I RODZINA W KRAJU I ZA GRANICĄ. 


Prosimy o nieskladanie kondolencji, 


